
CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jo 9° : 52 

SÚMULA ON-LINE 


Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série B/2020 
Jogo: Figueirense / SC X Confiança / SE 

Data: 29/08/2020 Horário: 19:00 Estádio: 


Orlando Scarpelli / Florianopolis 


Rodada: 6 


Arbitragem 

Arbitro: 

Leo Simão Holanda (AB / CE) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 1: 

Cleberson do Nascimento Leite (AB / CE) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 2: 

Eleutério Felipe Marques Junior (AB / CE) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Quarto Arbitro: 

Diego da Costa Cidral (CD / SC) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Delegado Local: 

Julio Cesar Magalhaes (/) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Analista de Campo: 

Marco Antônio Martins (CBF / SC) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 


Cronologia 


1 s Tempo 


2 S Tempo 


Entrada do mandante: 

18:50 

Atraso: Não Houve 

Entrada do mandante: 

20:00 

Atraso: Não Houve 

Entrada do visitante: 

18:50 

Atraso: Não Houve 

Entrada do visitante: 

20:00 

Atraso: Não Houve 

Início 1 g Tempo: 

19:00 

Atraso: Não Houve 

Início do 2 g Tempo: 

20:02 

Atraso: Não Houve 

Término do 1 g Tempo: 

19:47 

Acréscimo: 2 min 

Término do 2 g Tempo: 

20:51 

Acréscimo: 4 min 

Resultado do 1 g 

Tempo: 0X0 

Resultado Final: 

0X0 


Relação de Jogadores 


Figueirense / SC 

N 2 

Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

12 

Sidão 

Sidney Aparecido Ram ... 

T(g) 

P 

154179 

4 

Alemão 

Rafael Berger 

T 

P 

186128 

5 

Marcos 

Marcos Arouca da Silva 

T 

P 

161941 

6 

Sanchez 

Sanchez Jose Vale Costa 

T 

P 

356231 

8 

Elyeser 

Elyeser Maciel da Silva 

T 

P 

333676 

10 

Marquinho 

Marco Antonio de Mat... 

T 

P 

159716 

13 

Keké 

Paulo de Souza Junior 

T 

P 

412193 

16 

Diego 

Diego Gonçalves 

T 

P 

376405 

19 

Everton Sa ... 

Everton Leandro dos ... 

T 

P 

165064 

31 

Pereira 

Matheus Sousa Pereira 

T 

P 

378019 

32 

Lucas Carv ... 

Lucas Carvalho da Silva 

T 

P 

411414 

1 

Vitor 

Vitor Caetano Ferreira 

R(g) 

P 

442225 

7 

Patrick 

Patrick de Souza Soares 

R 

P 

427914 

9 

Pedro Lucas 

Pedro Lucas Schwaizer 

R 

P 

365355 

11 

Vitor 

Vitor Correia da Silva 

R 

P 

431945 

15 

Paulo Ricardo 

Paulo Ricardo Ferreira 

R 

P 

303403 

17 

Guilherme 

Guilherme Pinto Teixeira 

R 

P 

416189 

18 

Rony 

Rony Fernandes da Silva 

R 

P 

374001 

21 

Lucas 

Lucas Henrique Soare ... 

R 

P 

534255 

24 

Gabriel Fe ... 

Gabriel Fernandes de Lima 

R 

P 

506475 

27 

Everton 

Everton Galdino Moreira 

R 

P 

415027 

50 

Matheus 

Matheus Neris Graca 

R 

P 

391304 



Confiança / SE 

N 9 

Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

1 

Rafael Santos 

Rafael de Carvalho Santos 

T(g) 

P 

177436 

2 

Thiago 

Thiago Ennes Moreira 

T 

P 

320016 

3 

Nirley 

Nirley da Silva Fonseca 

T 

P 

295587 

4 

Mancini 

Matheus Mancini 

T 

P 

328820 

5 

Amaral 

Anderson Ornar Lima d ... 

T 

P 

292274 

6 

Djalma 

Djalma Antonio da Si... 

T 

P 

404367 


Reis 

Isnairo Reis Silva Morais 

T 

P 

370113 

8 

Jeferson 

Jeferson Wagner de L ... 

T 

P 

363071 

9 

Bruno 

Bruno Pereira de Alb ... 

T 

P 

406706 

10 

Ari 

Ari Moura Vieira Filho 

T 

P 

394823 

11 

lago 

lago Antonio Silva Santos 

T 

P 

316561 

12 

Jean 

Jean Carlos Cordeiro ... 

R(g) 

P 

297039 

13 

Luan Bueno 

Luan Bueno Ferreira ... 

R 

P 

188729 

14 

Marcelinho 

Marcelo Rodrigues Souza 

R 

P 

319134 

15 

Madison 

Madison Araújo Costa 

R 

P 

424347 

16 

Danilo 

Danilo Pires Costa 

R 

P 

302560 

17 

Italo 

Italo Melo Oliveira 

R 

P 

335249 

18 

Leandro 

Leandro Araújo Kivel 

R 

P 

158903 

19 

Alyson 

Alyson Santos Silva 

R 

P 

432166 

20 

Moritz 

Andre Francisco Moritz 

R 

P 

164498 








T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 

Figueirense / SC 

Confiança / SE 

Técnico: 

Elano Blumer 

Auxiliar Técnico: 

Jose Carlos Garcia Leal 

Auxiliar Técnico: 

Ivan Saraiva De Souza 

Médico: 

Sérgio Campos De Mello Junior 

Médico: 

Rodrigo Otávio Da Costa Baldasso 

Treinador De Goleiros: 

Julio Jose Cardoso Da Silva 

Treinador De Goleiros: 

Eduardo Choynowski Melgarejo 

Preparador Físico: 

Rodolfo Jesus De Oliveira 

Preparador Físico: 

Norberto De Carvalho Cabral Filho 

Massagista: 

Eraldo Feitosa Filho 

Massagista: 

Jose Agostinho Ferreira Mendes 



Gols 

NÃO HOUVE MARCADORES 



04:00 2T 5 Anderson Ornar Lima da Rosa Confiança/SE 

Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Por reclamar das decisões da arbitragem. 


28:00 

1T 20 Andre Francisco Moritz 

Confiança/SE 


Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem 
arbitragem, estando este no banco de reservas. 

- Por reclamar de forma acintosa das decisões da 


35:00 

2T 

7 

Isnairo Reis Silva Morais 

Confiança/SE 


Motivo: Al .13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma entrada em seu 
adversário de maneira temerária, na disputa de bola. 


15:00 2T 4 Rafael Berger Figueirense/SC 

Motivo: Al .13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma entrada em seu 
adversário de maneira temerária, na disputa de bola. 


34:00 

1T 

16 

Diego Gonçalves 

Figueirense/SC 


Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Por reclamar das decisões da arbitragem. 


PJ 21 Lucas Henrique Soares Alves de Souza Figueirense/SC 

Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Por ao término da partida, reclamar das decisões da 
arbitragem. 


Cartões Vermelhos 

NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 


Nada houve de anormal 


Motivo de atraso no início e/ou reinicio, e de acréscimos: 
Não houve atraso. 


Observações Eventuais 


Nada houve de anormal 


Substituições 


Tempo 

1T/2T 

Equipe 

Entrou 

Saiu 

45:00 

INT 

Confiança/SE 

12 - Jean Carlos Cordeiro Drosny 

1 - Rafael de Carvalho Santos 

10:00 

2T 

Figueirense/SC 

21 - Lucas Flenrique Soares Alves ... 

19 - Everton Leandro dos Santos P... 

24:00 

2T 

Figueirense/SC 

50 - Matheus Neris Graca 

8 - Elyeser Maciel da Silva 

26:00 

2T 

Confiança/SE 

20 - Andre Francisco Moritz 

10 - Ari Moura Vieira Filho 

30:00 

2T 

Figueirense/SC 

15 - Paulo Ricardo Ferreira 

32 - Lucas Carvalho da Silva 

30:00 

2T 

Figueirense/SC 

24 - Gabriel Fernandes de Lima 

13 - Paulo de Souza Junior 

35:00 

2T 

Confiança/SE 

17 - Italo Melo Oliveira 

11 - lago Antonio Silva Santos 

45:00 

2T 

Confiança/SE 

14 - Marcelo Rodrigues Souza 

7 - Isnairo Reis Silva Morais 

45:00 

2T 

Confiança/SE 

18 - Leandro Araújo Kivel 

9 - Bruno Pereira de Albuquerque 
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